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Toebehoren 
KL14-38 
Accessories 


Koelleidingen 
KL14-38 
Tuyau de refroid. 


Diameter 
inch 
1/4" + 3/8" 
inch 
Diamètre 


Leiding lengte 
m 
30 
m 
Longeur tuyau 


Wanddikte 
mm 
0,8 - 0,8 
mm 
épaisseur du mur 


Max. werkdruk 
bar 
123 - 79 
bar 
Max pression de service 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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